WŁADYSŁAW MICZYNSKI 


emer. inzynier kolei Karola Ludwika 


po krötkiem cierpieniu, opatrzony SS. Sakramentami, 


zmarł dnia 18 lipca 1896 roku o godzinie S wieczorem 
przeżywszy lat 70. 


W smutku pograzona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciöl oraz pobozna Publicznosé na pogrzeb, 
który się odbędzie we wtorek dnia 21 b. m. o godzinie 10-tej rano z Zakładu klinicznego na Grze- 
górzkach wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


